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Treść: Wojewódzkie zawody strażackie. a) Protokół Sądu Konkursowego. b` Ogólne rezullaty zawodów. c) Refleksje 


Zawody Rejonowe w Pszowie. 


Wojewódzkie Zawody Strażackie. 


Tegoroczny okres wytężonej pracy strażactwa 
śląskiego w zakresie fachowego usprawnienia i wy- 
szkolenia w obsłudze sprzętu przeciwpożarowego, 
zakończyliśmy w niedzielę, dnia 21-go września 
Wojewódzkiemi Zawodami Strażackiemi. 

Dzień ten był, w całem słowa tego znaczeniu, 
egzaminem sprawności fachowej i organizacyjnej 
naszych straży pożarnych. Wojewódzkie Zawody 
Strażackie o „Mistrzostwo Sląska“ w poszczegól- 
nych grupach ćwiczebnych, zgromadziły w roku bie- 
żącym na boisku Zawodowej Straży Pożarnej kop. 
Giesche w Nikiszowcu, pokaźną liczbę dwudziestu 
drużyn zawodniczych. (llewny deszcz, prawdziwie 
jesienna niepogoda, tylko trzy drużyny z pośród 
zgłoszonych do zawodów, zdołała odstraszyć od 
przybycia na plac ćwiczeń (a może tylko dała okaz- 
ję do wycofania się z rozgrywek — przyp. zecera`. 
Lecz rzeczywiście, trzeba było sporo naprawdę 
strażackiego hartu, strażackiej wytrwałości, rezolut- 
ności i odwagi, aby, pomimo tej niepogody, stanąć 
na rozmiękłem boisku, w przemoczonem odzieni , 
z kompletnie mokremi narzędziami, do rozgrywki 
o palmę pierwszeństwa. Stawać zaś do zawodów 
wojewódzkich w roku bieżącym nie było rzeczą łat- 
wą, wobec tak uciążliwego i obostrzonego regula- 
minu zawodów. 

Straże pożarne, które stanęły do zawodów 
wojewódzkich w roku bieżącym, dowiodły publicz- 
nie, że od wypełnienia swych obowiązków nie od- 
straszą ich nawet najgorsze warunki regulaminowe, 
atmosferyczne i terenowe. Nazwiska tych straży 
i ich kierowników, na długo w historji strażactwa 
jaśnieć będą chlubną opinją daleko poza granicami 
naszego województwa. 

Żacewne, wyniki ogólne tegorocznych Woje- 
wódzkich Zawodów  Straźackich odbytych w dniu 
pogodnym byłyby przynajmniej o 50 proc. lepsze 
w szczegółach wykonania. ćwiczeń i w czasie ich 
trwania—od wyników jakie obserwowaliśmy na bois- 
ku ćwiczebnem w Nikiszowcu, lecz to co zademon- 
strowały nam drużyny ćwiczące w tak ciężkich wa- 
runkach, stało się chlubą strażactwa śląskiego. 

Według zgodnej opinji grona sędziów przyby- 
łych na zawody z terenu innych województw, wy- 
niki naszych zawodów wojewódzkich osiągnęły wy- 
soką klasę, stawiając strażactwo śląskie pod wzglę- 


dem bojowego wyszkolenia na czoło strażactwa 
polskiego. Zresztą niedwuznacznie dał temu wyraz 
w swem przemówieniu Przewodniczący Sądu p. gen. 
Taczak — Prezes Związku Straży Pożarnych Woje- 
wództwa Poznańskiego. 

Surowo, lecz nadzwyczaj skrupulatnie i spra- 
wiedliwie, z dużą dozą poświęcenia — z uwagi na 
jesienną niepogodę — sędziowali druhowie: Prze- 
wodniczący Sądu p. gen. Taczak — z Poznania, 
Sekretarz Sądu— druh podinspektor Józef Mikuła 
— p. o, kierown. W-łu Inspek. Wyszkolenia Gł. Zw. 
Straży Pożarnych R. P., oraz sędziowie: J. Kuc — 
viceprezes Związku Straży Pożarnych Województwa 
Krakowskiego, Wacław Mierzanowski — Inspektor 
Związku Straży Pożarnych Województwa Warszaw- 
skiego, Busza Tadeusz — Inspektor Związku Straży 
Pożarnych Województwa Poznańskiego i Józef Ple- 
banek — st. instruktor Okręgowego Związku Straży 
Pożarnych Zagłębia Dąbrowskiego. 

Przybył również na Zawody Wojewódzkie stra- 
żactwa śląskiego lnspektor Naczelny Głównego Zw. 
Str. Poż. R. P. — Szymon Jaroszewski, obserwując 
z uwagą i zainteresowaniem przebieg zawodów. 

Obok grona sędziowskiego, zajęli na trybunach 
miejsca: Prezes Związku Straży Pożarnych Woje- 
wództwa Śląskiego — druh mecenas Jan Mildner, 
insp. Pachelski, sekr. Baron, naddyrektor kopalń 
Sp. Akc. Giesche inż. Lebiedzik, dyrektor inż Mi- 
chejda, Naczelnik miejsc. Urzędu Okręgowego pan 
Szeja, Główny kmdt. Str. Poź. Sp. Flkc. Giesche kpt. 
Mierzejewski i wiele wybitniejszych osobistości ze 
świata przemysłowego i samorządowego. 

A olbrzymi teren okalający boisko ćwiczebne, 
miejsce startu i drogę przejazdu straży, wypełniła 
publiczność w liczbie przekraczającej 1000 osób, która 
moknąc przez kilka godzin, brodząc w gromadzą- 
cych się kałużach deszczu i rozdeptując rozmiękły 
grunt, cierpliwie trwała do końca zawodów, obser- 
wując wyczyny straży stających do rozgrywek. 

Świetna organizacja zawodów, której składne 
przeprowadzenie w najdrobniejszych szczegółach 
zawdzięczać należy komendantowi Placu druhowi 
Ślązakowi — Kmdtowi Zawodowej Straży Pożarnej 
Kop. „Giesche“, dopełniała obrazu wspaniałego po- 
kazu sprawności fachowej i wyszkolenia strażactwa 
śląskiego. Druh Slązak, łącznie ze swymi pomoc- 
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nikami i całą drużyną podkomendną, ujął twardo 
cały przebieg zawodów, niedopuszczając do naj- 
mniejszych nieporozumień, niedomagań lub niepo- 
rządków. Więc też całość zjazdu, od raportu wstęp- 
nego do zakończenia, miała charakter sprawny, a 
dzięki sprężystości zarządzeń i dyrygowania druży- 
nami zawodniczymi — całość wypadła wzorowo 
iw tym zakresie opinja sądu konkursowego pełna 
była wyrazów zachwytu. 

Zaś w chwilach poprzedzających zawody, w 
przerwach i na zakończenie, uprzyjemniała czas 
zgromadzonym tłumom orkiestra Ochotniczej Stra- 
ży Pożarnej z Brzezinki. 

Nim przejdziemy do omówienia ogólnych wy- 
ników opisywanych zawodów, oddajemy głos pro- 
tokółowi Sądu konkursowego. 


Protokół Sądu Konkursowego. 


SądjiKkonkursowy ukonstytuował się jak następuje: 

Przewodniczący: Gen. Stanisław Taczak — Pre- 

zes Zw. Str. Poż. Wojew. Poznańskiego, 

Sekretarz: podinspektor Józef Mikuła—kierow- 

nik W-łu Wyszkolenia w Głównym Związ- 
ku Straży Poż. R. P. 
Sędzia-Starter: insp. Busza z Poznania. 
Sędziowie - Kontrolerzy: inspektor W. Mierza- 
nowski z Warszawy i st. instruktor J. Ple- 
banek z Sosnowca; 

Sędzia-Ławnik: Prezes Jan Kuc z Bochni. 

Do zawodów stanęły straże pożarne w poni- 
żej podanej, wylosowanej kolejności, w  następują- 
cych grupach: 

W GRUPIE l-szej: 

1) Zawodowa Str. 
w Szopienicach; 

2) Kopalniana Straż Poźarna kopalni „Mysło- 
w Mysłowicach; 
3) Zawodowa Straż 
Biały“ w Brzezinach. 
W GRU?IE il-giej : 
1) Ochotn. Straż Pożarna Łagiewniki; 


Pożarna Huty „Cithemann* 


wice“ 


Pożarna kop. „Szarlej 


2) A S „ Roździeń-Szopienice; 
3) n » ” Ruda Sląska; 
4) ” ” » Mikołów; 
Do „  Nowa-Wieś. 
W GRUPIE lil-ej: 


1) Kop. Straż Poż. kop. „Anna“ w Pszowie; 


2) Ochotn. Straź Pożarna Knurów; 


3) » ” U Godula; 
4) z r ts Brzezinka; 
5) Ę A è Nowy-Bytom. 


W GRUPIE IV-tej: 
1) Ochotn. Straż Pożarna Pszów; 


2) n » $ Brzozowice; 

3) » zj p Gorzyczki; 

4) ” ” " Mokre; 

YO" » „ Makoszowy; 

6) » » » Kończyce; 

7) 7 Niewiadom Górny. 


Na podstawie szczegółowej oceny wykonanych 
ćwiczeń alarmowych przez poszczególne straże po- 
żarne wg. programów dla właściwych grup przepi- 
sanych Regulaminem Zawodów, ostateczne rezulta- 
ty Wojewódzkich Zawodów Strażackich przedstawia- 
ją się w następujących cyfrach. i 


GRUPA l-sza: 

1) Zawodowa Straż pożarna Huty “Utheman- 
na“ w Szopienicach, powiat Katowicki w składzie 
1/16 ćwiczących, pod dowództwem D-ha Kmdta KRÓ- 
LA LUDWIKA wykonała ćwiczenia alarmowe wg. 
programu dla grupy |-szej, w ogólnym czasie 148.5 
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sekund uzyskując następującą ocenę szczegółową: 

Część |-sza (Alarm i wyjazd 

Czas ogólny 27 sekund; Czas średni 23,1 s; 
przeto punktów zdobytych za pierwszą część ćwi- 
czeń ogółem 3. 

Część ll-ga (rozwinięcie akcji): 

Czas ogólny 70,8 sekund; Czas średni 74,1 s.; 
przeto punktow zdobytych za tą drugą część ćwi- 
czeń ogółem 9. 

Część Ill-cia (całość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny !21.5 sekund; Czas średni 148 s.; 
przeto punktów zdobytych za trzecią część ćwi- 
czeń ogółem 11. 


Ostateczny przeto wynik wynosi w punkt 23. 


2) Zawodowa Straż Pożarna kopa'ni „Szarlej 
Biały“ powiat Świętochłowice w składzie 1/16 ćwi- 
czących, pod dowództwem D-ha Kmdta RECZKA 
KAROLA wykonała ćwiczenia alarmowe wg. pro- 
gramu dla grupy |-szej, w ogólnym czasie 193,7 s., 
uzyskując następującą ocenę szczegółową: 

Część |-sza (alarm i wyjazd); 


Czas ogólny 19,2 sekund; czas średni 23,1 s.; 
przeto punktów zdobytych za pierwszą część ćwi- 
czeń ogółem 5. 

Część Il-ga (rowinięcie akcji): 

Czas ogólny 77,4 sekund; czas średni 74,1 s.; 


przeto punktów zdobytych za tą drugą część ćwi- 
czeń ogółem 7. 

Część Ill-cia (całość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny 174,5 sekund; czas średni 148 s.; 
przeto punktów zdobytych za trzecią część ćwi- 
czeń ogółem 5. 

Ostateczny przeto wynik wynosi w punkt. 17. 


3) Kopalniana Straż pożarna „Mysłowice* po- 
wiat Katowicki, w składzie 1/16 ćwiczących, pod 
dowództwem Dha Naczelnika REINHOLDA GRABE 
wykonywała ćwiczenia alarmowe wg. programu dla 
grupy |-szej w czasie ogólnym 10 minut i 17 se- 
kund, lecz z powodu nie podania wody ze stano- 
wisk prądowników, została przez Sąd zdyskwa- 
lifikowana. 

GRUPA Il-ga: 

1) Ochotnicza Straż Pożarna Łagiewniki po- 
wiat Świętochłow. w składzie 1/16 ćwiczących, pod 
dowództwem D-ha Nacz. KOCHONIA ANTONIEGO 
wykonała. ćwiczenia alarmowe 'w-g. programu dla 
grupy ll-giej, w ogólnym czasie 201,8 sekund, uzys- 
kując następującą ocenę szczegółową: 

Część |-sza (Hiarm i Wyjazd): 

Czas ogólny 20 sekund; czas średni 22,8 sek.; 
przeto punktów zdobytych za pierwszą część ćwi- 
czeń ogółem 5. 

Część ll-ga (Rozwinięcie akcji): 

Czas ogólny 72,2 sekund; czas średni 119.7 s.; 
przeto punktów zdobytych za tą drugą część ćwi- 
czeń ogółem 14. 

Część Ill-cia (Całość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny 181,8 sekund; czas średni 250,3 s. 
przeto punktów zdobytych za trzecią część ćwi- 
czeń ogółem 15. 

Ostateczny przeto wynik wynosi w punkt. 34. 


2) Ochotnicza Straż Pożarna Ruda powiat 
Swiętochłowice: w składzie 1/16 ćwiczących, pod 
dowództwem D-ha Nacz. KOLENDY RYSZARDA wy- 
konała ćwiczenia alarmowe wg. programu dla gru- 
py ll-ej, w ogólnym czasie 260,4 sekund, uzyskując 
następującą ocenę szczegółową: 

Część l-sza (Alarmi wyjazd): 

Czas ogólny 26,4 sekund; czas średni 22,8 s.; 
przeto punktów zdobytych za pierwszą część ćwi- 
częń ogółem 3. 

Część Il-ga (Rozwinięcie akcji): 
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Czas ogólny 111 sekund; czas średni FhSSZ .S.; 
przeto punktów zdobytych za tą drugą część ćwi- 
czeń ogółem 9. 

Część lll-cia (Całość akcji ćwiczebnej]: 

Czas ogólny 234 sekund; czas średni 250,3:957, 
przeto punktów zdobytych za trzecią część ćwiczeń 
ogółem 10. 

Ostateczny przeto wynik wynosi w punkt. 22, 


3) Ochotnicza Straż Pożarna Szopienice po- 
wiat Katowicki, w składzie 1/16 ćwiczących, pod 
dowództwem D-ha Nacz. KRUCZKA SZYMONA wy- 
konała ćwiczenia alarmowe w-g. programu dla gru- 
py ll-giej,j w ogólnym czasie 358,9 sekund, uzysku- 
jąc następującą ocenę szczegółową: 

Cześć l-sza (Alarm i wyjazd): 

Czas ogólny 22 sekund; czas średni 22,8 se- 
kund; przeto punktów zdobytych za pierwszą część 
ćwiczeń ogółem 5. 

Grupa ll-ga (Rozwinięcie akcji): 

Czas ogólny 176 sekund; czas średni 119,7 s.; 
przeto punktów zdobytych za tą drugą część ćwi- 
czeń ogółem 2. 

Część Ill-cia (Całość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny 336,9 sekund; czas średni 250,9/5;; 
przeto punktów zdobytych za trzecią część ćwiczeń 
ogółem 0. 

Ostateczny przeto wynik wynosi w punktach 7. 


4) Ochotnicza Straż Pożarna Nowa wieś, po- 
Wiat Katowicki, w składzie 1/16 ćwiczących, pod 
dowództwem D-ha Naczelnika MARKIEFKI, wyko- 
nała ćwiczenia alarmowe wg. programu dla grupy 
ll-giej w czasie ogólnym 335,4 sekund, ponieważ 
jednak nie sprawiła drabiny drążkowej i nie podała 
z tej pozycji prądownika wody, przeto została przez 
Sąd zdyskwalifikowana. 

5) Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów, powiat 
Pszczyński, w składzie 1/16 ćwiczących, pod do- 
wództwem Naczelnika druha KLEMENTA, wykony- 
wała ćwiczenia alarmowe wg. programu dla grupy 
ll-giej w czasie ogólnym 406 sekund, ponieważ jed- 
nak nie sprawiano drabiny drążkowej, a zjeźdżając 
z boiska pozostawiono na wspinalni jednego stra- 
żaka z hakówką, przeto Sąd zdyskwalifikował 


tą straż. 

GRUPA lll-cia: 

6) Kopalniana Straż Pożarna kopalni „Anna“ 
w Pszowie powiat Rybnicki. w składzie 1/16 ćwi- 


czących, pod dowództwem D-ha Naczelnika HETMA- 
NIOKA wykonała ćwiczenia alarmowe wg. progra: 
mu dla grupy lll-ejj w ogólnym czasie 281315) GE 
uzyskując następującą ocenę szczegółową; 

Część |-sza (Alarm i wyjazd): 

Czas ogólny 22.9 sekund; czas średni 24 sek.; 
przeto punktów zdobytych za pierwszą część ćwi- 
czeń ogółem 5 

Częćć Il-ga (Rozwinięcie akcji): 

Czas ogólny 120 sekund; czas średni 145 sek:; 
przeto punktów zdobytych za tą drugą część ćwi- 
czeń ogółem 11. 

Część Ill-cia (Całość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny 212,6 sekund; czas średni 237,8 
sekund; przeto punktów zdobytych za trzecią część 
ćwiczeń ogółem 11. 

Ostateczny przeto wynik wynosi w punkt. 2%, 
; 7) Ochotnicza Straż Pożarna GODULA pow. 
Świętochłowicki w składzie 1/16 ćwiczących, pod 
dowództwem d-ha Nacz. SOPY ANTONIEGO wyko- 
nała ćwiczenia alarmowe w-g programu dla grupy 
lll-ejj w ogólnym czasie 250 sekund, uzyskując na- 
stępującą ocenę szczegółową: 

Część |-sza: (Alarm i wyjazd) 


Czas ogólny 20,2 sekund, czas średni 24 sek. 
przeto punktów zdobytych za pierwszą część ćwi- 
czeń ogółem 5. 

Część Il-ga (rozwinięcie akcji): 

Czas ogólny 130 sekund; czas średni 145 sek.; 
przeto zdobytych za drugą część ćwiczeń ogółem 10. 

Część Ill-cia (całość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny 229.8 sekund; czas średni 237.8 
sekund; przeto punktów zdobytych za trzecią część 
ćwiczeń ogółem 6. 

Ostateczny przeto wynik punktów 24. 


8) Ochotnicza Straż Pożarna BRZEZINKA 
powiat Katowicki w składzie 1/16 ćwiczących, pod 
dowództwem D-ha Naczelnika BORUTY PIOTRA 
wykonała ćwiczenia alarmowe w-g programu dla 
grupy lll-ciej w ogólnym czasie 248 sekund, uzys- 
kując następującą ocenę szczegółową: 

Część |-sza: (Alarm i wyjazd); 

Czas ogólny 26 sekund; czas średni 24 sekund; 
przeto punktów zdobytych za pierwszą część ćwi- 
czeń ogółem 3. 

Część Il ga (Rozwinięcie akcji); 

Czas ogólny 141 sekund; czas średni 145 sek.: 
przeto punktów zdobytych za drugą część ćwiczeń 
ogółem 9. 

Część Ill-cia (Całość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny 222 sekund; czas średni 237,8 se- 
kund; przeto punktów zdobytych za trzecią część 
ćwiczeń ogółem 10. 

Ostateczny przeto wynik wynosi punktów 22. 


9) Ochotnicza Straż Pożarna KNURÓW pow. 
Rybnicki w składzie 1/16 ćwiczących, pod dowódz- 
twem D-ha Naczelnika SMAKA WIKTORA wykonała 
ćwiczenia alarmowe w-g programu dla grupy lll-ej 
w ogólnym czasie 314 sekund, uzyskując następują 
cą ocenę szczegółową: 

Część |-sza: (Alarm i wyjazd); 

Czas ogólny 27 sek.; czas średni 24 sekund; 
przeto punktów zdobytych za pierwszą część ćwi- 
czeń ogółem 3. 

Część Il-ga (Rozwinięcie akcji); 

Czas ogólny 189 sekund; czas średni 145 sek.; 
przeto punktów zdobytych za drugą część ćwiczeń 
ogółem 3. 

Część lll-cia (Całość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny 287 sekund; czas średni 237.8 se- 
kund przeto punktów zdobytych za trzecią część 
ćwiczeń ogółem 3. 

Ostateczny przeto wynik punktów 9. 


10) Ochotnicza Straż Pożarna NOWY BYTOM 

powiet Świętochłowicki, w składzie 1/16 ćwiczących, 
pod dowództwem Naczelnika D-ha BRYCHCZEGO, 
wykonała ćwiczenia alarmowe w-g programu dla 
grupy Ill-ej w czasie ogólnym 358 sekund, ponie- 
waż jednak podano jeden tylko prąd wody i zgu- 
biono weża tłocznego, przeto drużyna ta została 
przez Sąd zdyskwalifikowana. 
GRUPA IV-ta: 
| 11) Ochotnicza Straż Pożarna NIEWIADOM 
GÓRNY powiat Rybnicki w składzie 1-16 ćwiczących 
pod dowództwem D-ha Neczelnika FR. WENCLA 
wykonała ćwiczenia alarmowe w-g progremu dla 
grupy IV-ej, w ogólnym czasie 142 sekund, uzysku- 
jąc następującą ocenę szczegółową. 

Część |-sza: (Alarm i wyjazd); 

Czas ogólny 25,8 sekund; czas średni 24,3 se- 
kund; przeto punktów zdobytych za pierwszą część 
ćwiczeń ogółem 3. 

Część Il-ga (Rozwinięcie akcji); 

Czas ogólny 60,6 sek.; czas średni 108,3 se- 
kund; przeto punktów zdobytytych za drugą część 
ćwiczeń ogółem 13. 
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Część Ill-cia (Ca'ość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny 116,2 sekund; czas średni 177,] 
sekund; przeto punktów zdobytych za trzecią część 
ćwiczeń ogółem 15. 

Ostateczny przeto wynik punktów 31. 


2) Ochotnicza Straż Pożarna KOŃCZYCE, po- 
wiat Katowicki w składzie 1/12 ćwiczących, pod do- 
wództwem D-ha Naczelnika SIERONIA R., wykona- 
ła ćwiczenia alarmowe w-g programu dla grupy 
IV-ejj w ogólnym czasie 168 sekund, uzyskując na- 
stępującą ocenę szczegółową: 

Część l-sza (Alarm i wyjazd); 

Czas ogólny 25 sekund; czas średni 24,3 sek.; 
przeto punktów zdobytych za pierwszą część ćwi- 
czeń ogółem 3. 

Część Il-ga (Rozwinięcie akcji): 

Czas ogólny 85 sek.; czas średni 108,3 sekund; 
przeto zdobytych za drugą część ćwiczeń ogółem 11 

Część Ill cia (Całość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny 143 sekund: czas średni 177,1 se- 
kund; przeto punktów zdobytych za trzecią część 
ćwiczeń ogółem 12. 

Ostateczny przeto wynik punktów 26, 


3) Ochotnicza Straż Pożarna MOKRE, powiat 
Pszczyński w składzie. 1/12 ćwiczących, pod dowó- 
dztwem d-ha Naczelnika HETMAŃSKIEGO TEODORA, 
wykonała ćwiczenia alarmowe w-g programu dla 
grupy IV-ej, w ogólnym czasie 180 sekund, uzysku- 
jąc następującą ocenę szczegółową: 

Część |-sza: (Alarm i wyjazd) 

Czas ogólny 25 sek.; czas średni 24,3 sekund; 
przeto punktów zdobytych za pierwszą część.ćwi- 
czeń ogółem 3. 

Część ll-ga (Rozwinięcie akcji): 

Czas ogólny 87 sek.; czas średni 108,3 sekund 
przeto punktów zdobytych za drugą część ćwiczeń 
ogółem 11. 

Część Ill-a (Całość akcji ćwiczebnej); 

Czas ogólny 154,5 sekund; czas średni 177,1 
sekund; przeto punktów zdobytych za trzecią część 
ćwiczeń ogółem 11. 

Ostateczny przeto wynik wynosi punktów 25. 


4) Ochotnicza Straż Pożarna GORZYCZKI, po 
wiat Rybnicki w składzie 1-12 ćwiczących, pod do- 
wództwem D-ha Naczelnika WALLY JACKA, wyko- 
nała ćwiczenia alarmowe w-g programu dla grupy 
IV-ej, w ogólnym czasie 185,6 sekund, uzyskując 
następującą ocenę szczegółową 

Część |-sza: (Alarm i wyjazd) 

Czas ogólny 25 sekund; Czas średni 24,3 se- 
kund; przeto punktów zdobytych za pierwszą: część 
ćwiczeń ogółem 3. 

Część Il-ga (Rozwinięcie akcji): 

Czas ogólny 9l sekund; Czas średni 108.3 se- 
kund; przeto punktów zdobytych za drugą część 
ćwiczeń ogółem 10. 

Część |Ill-cia (Całość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny 160,6 sekund; Czas średni 177,1 
sekund; przeto punktów zdobytych za trzecią część 
ćwiczeń ogółem 10. 

Ostateczny przeto wynik wynosi punktów 23. 

5) Ochotnicza Straż Pożarna MAKOSZOWY, 
powiat Katowicki w składzie 1-12 ćwiczących, pod 
dowództwem  D-ha Naczelnika WIDUCHA JANA; 
wykonała ćwiczenia alarmowe w-g programu dla 
grupy IV-ej, w ogólnym czasie 238 sekund, uzy sku- 
jąc następującą ocenę szczegółową: 

Część l-sza (Alarm i wyjazd) 

Czas ogólny 24 sekund; Czas średni 24.3 se- 
kund; przeto punktów zdobytych za pierwszą część 
ćwiczeń ogółem 5. 

Część ll-ga (Rozwinięcie akcji) ] 
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sekund; Czas średni 108,3 
zdobytych za drugą część 


Czas ogólny 138,4 
sekund przeto punktów 
ćwiczeń ogółem 4. 

Część Ill cia (Całość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny 214,7 sekund; Czas średni 177,1 
sekund przeto punktów zdobytych za trzecią część 
ćwiczeń ogółem 4. 

Ostateczny przeto wynik wynosi punktów 13. 


6) Ochotnicza Straż Pożarna PSZÓW, powiat 
Rybnicki w składzie 1-12 ćwiczących, pod dowódz- 
twem D-ha Naczelnika MCISIOŁA E. wykonała ćwi- 
czenia alarmowe w-g programu dla grupy IV-ej, w 
ogólnym czasie 247,5 sekund, uzyskując następują- 
cą ocerę szczegółową: 

Część |-sza (Alarm i wyjazd) 

Czas ogólny 24 sekund; Czas średni 243 se- 
kund; przeto punktów zdobytych za pierwszą część 
ćwiczeń ogółem 3. 

Część Il-ga (Rozwinięcie akcji): 

Czas ogólny 150,4 sekund; Czas średni 108.3 
sekund, przeto punktów zdobytych za SRHGĄ część - 
ćwiczeń ogółem 3. 

Część Ill-cia (Całość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny 223,5 sekund; Czas średni 177,1 
sekund; przeto punktów zdobytych za trzecią część 
ćwiczeń ogółem 3. 


Ostateczny przeto wynik punktów 11. 


7) Ochotnicza Straż Pożarna BRZOZOWICE, 
powiat Świętochłowicki w składzie 1-12 ćwiczących 
pod dowództwem D-ha Naczelnika KOLANO: wyko- 
nała ćwiczenia alarmowe  w-g programu dla grupy 
IV-ej w ogólnym czasie 248,9 sekund, uzyskując 
następującą ocenę szczegółową: 

Część |-sza: (Alarm i wyjazd) 

Czas ogólny 21,4 sekund; Czas średni 24,4 se- 
kund, przeto punktów zdobytych za pierwszą część 
ćwiczeń ogółem 5. 

Część Il-ga (Rozwinięcie akcji): 

Czas ogólny 146 sekund; Czas średni 108,3 
sekund przeto punktów zdobytych za drugą część 
ćwiczeń ogółem 4. 

Część il -a (Całość akcji ćwiczebnej): 

Czas ogólny 228,5 sekund, Czas średni 177,1 
sekurd, przeto punktów zdobytych za trzecią część 
ćwiczeń ogółem 2. 

Ostateczny przeto wynik wynosi punktów 11. 

Wobec powyższych rezultatów, „Mistrzostwa 
Śląska” zdobyły następujące straże pożarne: 


W grupie l-szej: Zawodowa Straż Poźarna Huty 
„Uthemann' w Szopienicach pod dowódz- 
twem druha L. Królika; 


W grupie ll-giej; Ochotnicza Straż Pożarna Ła- 
giewniki, pod dowództwem druha Ko- 
chonia Antoniego; 

W grupie Ill-ciej. Kopalniana Straż Pożarna kop. 
„Anna“ w Pszowie, pod dowództwem 
druha Hetmanioka, 

W grupie IV-ej: Ochotnicza Straż Pożarna Niewia- 
dom Górny, pod dowództwem druha 
Franciszka Wencla 

Zgodność ocen wykazanych w niniejszym pro- 
tokóle z formula zami ocen szczegółowych, oraz 
istotą wykazanej sprawności fachowej, potwierdza- 
my własnoręcznemi podpisami. 


Sekretarz: 
(—) J. MIKUŁA 


Przewodniczący : 
(—) TACZRK, 
Sędziowie : 
(—) BUSZA, (—) J. KUC, (—) W. MIERZANOWSKI 
(=) P. PLEBANEK. 
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Ogólne rezultaty zawodów. 


Protokół Sądu Konkursowego podaje suche 
cyfry czasu zużytego na wykonanie programem 
przepisanych ćwiczeń i punktacji zdobytej na zasa- 
dzie: rzeczonych czasów. Lecz dokładny obraz 
wspaniałości osiągniętych rekordów, będziemy mie- 
li dopiero w uprzytomnieniu sobie tego, co i w ja- 
kich warunkach było w danym czasie wykonane. 
W tym celu posłużymy się regulaminem zawodów. 

'8 30. 

Regulamin zawodów wojewódzkich przewiduje 
jedynie ćwiczenia alarmowe, które wykonuje się w-g 
następujących warunków: 

a) tabor straży, właściwy dla każdej grupy, 
ustawiony jest w odległości 100 mtr. od wspinalni, 
konie w zaprzęgu, woźnice wzglę”nie szoferzy na 
miejscach, drużyna ustawiona w dwuszeregu w od- 
ległości 30 mtr. od taboru; 

b) na sygnał alarmu- dany od stołu sędziow- 
skiego, drużyna biegnie do wozów, zajmuje miejsca, 
poczem tabor cały rusza na plac ćwiczeń; 

c) po przybyciu na miejsce, bez meldowania 
się sądowi, drużyna wykonuje ćwiczenia według pro- 
gramu ustalonego dla każdej grupy straży; w $$ 31, 
32.530134, 

d) po wykonaniu programowych czynności 
i złożeniu narzędzi, drużyna zajmuje miejsca na 
wozach i zjeżdża z boiska na poprzednie stanowisko. 


8 43. 


Czas wykonania ćwiczeń alarmowych przez 
poszczególne straże pożarne dzieli się na 3 części 
notowane oddzielnie. 

Część pierwsza — od sygnału alarmowego, 
do chwili przekroczenia pierwszymi kołami pierw- 
szego wozu linij oddzielającej boisko ćwiczebne 

Cześć druga — od chwili przekroczenia linji 
oddzielającej boisko pierwszemi kołami pierwszego 
wozu, do chwili podania skutecznych prądów wody. 

Część trzecia — od chwili przekroczenia linji 
odgraniczającej boisko pierwszemi kołami pierwsze- 
go wozu przy wjeździe straży do ćwiczeń, do chwili 
przekroczenia tej linji przez ostatnie koło ostatnie- 
go wozu przy zjeżdźaniu straży z boiska. 

To są ogólne warunki dla wszystkich grup 
ćwiczebnych, zarówno l-ej, jak Il, III i IV-ej. 

A teraz przyjrzyjmy się rezultatom w poszcze- 
gólnych grupach, więc przedewszystkiem grupie 
|-szej: 

Program ćwiczeń alarmowych dla grupy |-szej 
obejmował: 

a) alarm drużyny stojącej na zbiórce bez uzbro- 
jenia bojowego (hełm, pas, maska gazowa), które 
drużyna nakłada po zajęciu miejsc na wozach; 

b) wyratowanie z lll-go piętra 3 osób worem 
łub płótnem ratunkowem, przyczem użycie schodów 
jest niedozwolone; 

c) podanie ze zbiornika znajdującego się na 
boisku 3-ch prądów wody: jednego na dach wspinal- 
ni z drabiny mechanicznej, drugiego po hakówkach 
założonych sposobem fłańcuchowym do ll-go piętra, 
wreszcie trzeciego z drabiny rozsuwanej 
kiej lub drążkowej); 


Tabor straży pożarnych w grupie l-ej składa 
się: a) z wozu rekwizytowego. samochodowego lub 
konnego, na którym się znajduje; sikawka motoro- 
wa przenośna, przyczepna lub zmontowana na sta- 
łe, drabina rozsuwana (francuska lub drążkowa), 
3 hakówki, wór lub płachta ratunkowa i odpowie- 
dnia ilość węży tłocznych i ssawnych, b) z drabiny 
mechanicznej, obrotowej, czteroprzęsłowej o napę- 
dzie ręcznym lub mechanicznym. i 
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| oto program powyżej zacytowany w-g $ 31, 
wykonany został przez Zawodową Straż Pożarną 
Huty „Clthemann* z Szopienic, w czasie ogólnym 
148.5 sekund. Wyraźnie: Sto czterdzieści osiem i 5/10 
sekundy. Jest to rekord postawiony tak niedościg- 
nienie, iż jest wprost niepodobieństwem pobicie go 
w czasie najbliższych kilku lat. Wprost nie chce 
się wierzyć, aby w tak trudnych warunkach tereno- 
wych (rozmokłe boisko, przemoczona odzież, mó- 
kre sprzęty), można było osiągnąć takie czasy. Lecz 
możliwości pobicia nawet tego rekordu istnieją. 
Wskazuje nam porównanie czasów osiągniętych 
przez straż „(lthemana* z czasami straży „Białego 
Szarleja"'. — Bowiem gdy „(lthemann* pierwszą 
część ćwiczeń (alarm i wyjazd) wykonał w czasie 
27 sekund, „Szarlej Biały* użytkował na tę część 
zaledwie 19,2 sek. 

Różnica w punktach ostatecznych między temi 
dwoma strażami jest znaczna, lecz gdy sięgniemy 
do zeszłorocznych zawodów celem porównania wy- 
ników, okaże się, że zeszłoroczny rekora ustano- 
wiony przez Zw. Str. Poż. kop. „Giesche“ (bez alar- 
mu i wyjazdu) na czas 196 sekund, pobity został: 
a) przez Zaw. Straż Poż. Huty „Uthemann* o 77.5 
sekundy i b) przez Zaw. Straż Poź. kop. „Szarlej 
Biały“ o 21,5 sekundy. Jest to więc bardzo zna- 
czne wysunięcie naprzód i umiejscowienie rekordu 
na wyżynie naprawdę trudnej bardzo do pobicia. 
Przytem w roku bieżącym ćwiczono w maskach ga- 
zowych, niepomiernie zwiększających trudności pra- 
cy strażackiej. 

A następnie grupa Il-ga; 

Program ćwiczeń alarmowych dla grupy dru- 
giej obejmował: p 63 

a) alarm drużyny stającej na zbiórce w uz- 
brojeniu lecz bez masek gazowych, które strażacy 
nakładają dopiero po zajęciu miejsc na wozach; 

b) podanie ze zbiornika znajdującego się na 
boisku 2-ch prądów wody: jednego z drabiny rozśu- 
wanej (francuskiej lub drążkowej), drugiego po ha- 
kówkach założonych sposobem łańcuchowym na 3 
piętro wspinalni; 

c) wejście 2 strażaków po jednej hakówce na 
Ill-cie piętro wspinalni, sprawienie woru lub płótna 
ratunkowego i wyratowanie dwóch ludzi; 

Tabor straży pożarnych w grupie ll-ej s«łada 
się: z wozu rekwizytowego samochodowego na któ- 
rym znajduje się sikawka motorowa przenośna, przy- 
czepna lub na stałe zmontowana, drabina rozsuwa- 
na (francuska lub drążkowa), 4 drabiny hakowe, wór 
lub płótno ratunkowe i odpowiednia ilość węży tio- 
cznych i ssawnych. Gdy straż nie dysponuje tabo- 
rem samochodowym, jej tabor konny składa się: 
a) z sikawki czterokołowej z odpowiednią ilością 
węży tłocznych i b) z wozu rekwizytowego miesz- 
czącego pozostałe narzędzia. 

Powyższe ćwiczenia wykonała Ochotnicza Str. 
Pożarna Łagiewniki, w czasie ogólnym 201,8 sek. 

Rekord ustanowiony w tej grupie w roku u- 
biegłym przez Ochotniczą Straż Poźarną z Łagiew- 
nik, tylko za Ill część ćwiczeń, to znaczy — bez 
alarmu i wyjazdu — ćwiczeń wykonanych bez ma- 
sek gazowych, w warunkach atmosferycznych zupeł- 
nie wygodnych, wynosił 177 sekund. Rekord ten 
wprawdzie w roku bieżącym nie został pobity, nie- 
mniej stwierdzić należy. iż tegoroczne warunki ćwi- 
czebne i program szczegółowy, . były przynajmniej 
o 507/, trudniejsze. Więc i w tej grupie obserwuje- 
my postęp w usprawnieniu ćwiczebnem. 

W grupie Ill-ciej: 

. Program ćwiczeń alarmowych dla grupy lli-ej 
obejmował: j 

a) alarm drużyny stojącej na zbiórce w uz= 

brojeniu bojowem lecz bez masek gazowych, któ- 
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re strażacy nakładają dopiero po zajęciu miejsc na 
wozach; 

b) sprawienie drabiny Szczerbowskiego albo 
francuskiej, oraz 2 hakówek, do Il piętra wspinalni 
i sprawienie sikawki na dwa prądy; 

cj wejście jednego prądownika po drabinie, 
a drugiego po hakówce na Il piętro wspinalni; 

d) „podawanie wody na Il piętro wspinalni ze 
zbiornika znajdującego się na boisku. 

Tabor straży w grupie lll-ej składa się z wo- 
zu rekwizytowego na którem znajduje się: drabina 
Szczerbowskiego lub rozsuwana i 2 hakówki, oraz 
z sikawki czterokołowej z odpowiednią ilością we- 
ży tłocznych i ssawnych. | 

W tej grupie nie zdołano pobić zeszłoroczne- 
go rekordu. : Kopalniana Straż Pożarna kop. „Anna“ 
zajęła l-sze miejsce w roku bieżącym wykonywując 
wyżej podane zadanie w czasie ogólnym 235.5 s., 
zaś trzecią część ćwiczeń w czasie 212, 6 sekund. 
Zeszłoroczny rekord ustanowiony przez Och. Straż 
Poż.: Brzezinki wynosił 173 sek. na ćwiczenia od 
powiadające tegorocznej trzeciej części. Najwidocz- 
niej, iż złe warunki atmosferyczne najpoważniej od- 
biły się na zawodach tej grupy straży i przypusz- 
czać należy, że w przyszłości gdy straże pożarne 
na zawodach ćwiczyć będą w. sprzyjających warun- 
kach terenowych i atmosferycznych, tegoroczne cza- 
sy zostaną pobite. 

Grupa IV-ta: 

Program ćwiczeń alarmowych dla grupy IV-tej 
obejmował: 

a) alarm drużyny stojącej na zbiórce w uz- 
brojeniu bojowem lecz bez bez masek gazowych, 
które strażacy nakładają dopiero po zajęciu miejsc 
na wozach; 

b) sprawienie dolnego przęsła drabiny Szczer- 
bowskiego, jako swobodnie stojącej, górnego prze- 
sła drabiny Szczerbowskiego (albo lekkiej przystaw- 
nej), jako lekkiej przystawnej, oraz sikawki; 

c) wejście prądownika na drabinę Szczerbow- 
skiego, oraz strażaka z tłumnicą i wiadrem z wo. 
dą po przystawnej na dach; 

d) podanie wody sikawką 
drabinę Szczerbowskiego. 

Tabor straży w grupis czwartej 


ze zbiornika na 


składa się: 


a) z sikawki czterokołowej z odpowiednią ilością 
węży tłocznych i ssawnych, oraz wozu rekwizyto- 
wego na którym znajduje się drabina Szczerbow- 


skiego, tłumnica, drabina przystawna i wiadro. 

Powyższe ćwiczenia wykonała w czasie najkrót- 
szym — 142 sekundy — Och. Straż Poź. Niewia- 
dom Górny, której trzecia część ćwiczeń wynosiła 
tylko 116,2 sek., a ponieważ zeszłoroczne ćwiczenia 
zawodnicze odpowiadały tegorocznej trzeciej części, 
łecz wykonywane były bez masek gazowych, a w 
roku ubiegłym rekord w tej grupie ustanowiony 
równieź przez Och. Str. Poż. Niewiadom — Górny 
wynosił 134,4 sekundy, przeto straż ta pobiła w ro- 
ku bieżącym swój własny rekord o 18,2 sekund. 
Czas ogólny ćwiczeń osiągnięty w tej grupie w ro- 
ku bieżącym uważać należy za trudny do pobicia 
w przyszłości, nawet w warunkach terenowych i a- 
tmosferycznych wygodniejszych niż w roku bie- 
żącym. 

Z wyników ogólnych tegorocznych zawodów 
wojewódzkich strażactwo śląskie ma prawo być 
dumne. Bowiem drużyny stające do zawodów osią: 
gnęły rezultaty jakich nie spotykało się dotychczas 
na boiskach zawodów strażackich. 


Jeno z przebiegu zawodów, a zwłaszcza ćwi- 
czeń niektórych drużyn zajmujących dalsze miejsca 
w grupach: Il, Ill i IV-tej, zarówno grono Sędziów, 
jak niemniej Władze Strażackie Śląskie, wyniosły 
przekonanie, o koniecznosci wprowadzenia do regu- 
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laminu wojewódzkich zawodów— punktów karnych, 
za drobne niedociągnięcia w obsłudze poszczegól- 
nych sprzętów. 

Koroną wyczynów ćwiczebnych jakie obserwo- 
waliśmy na wojewódzkich zawodach, były pokazy 
ćwiczeń szkolnych w wykonaniu Zawodowej Straży 
Pożarnej „Giesche“, pod osobistą komendą druha 
Ślązaka Ludwika. 

Pokazy te, obejmujące program obsługi narzę- 
dzi i podstawowego wyszkolenia. drużyny, postawio- 
ne były na wysokim poziomie sprawności. Spokój 
i swoboda dowódcy, sprężystość, skrupulatna  dok- 
kładnaść w wykonaniu poszczególnych czynności 
przez drużynę, dała jasny obraz właściwej metody 
wyszkolenia straży. Nic więc dziwnego, źe scho- 
dzącą z boiska drużynę pożegnano grzmotem oklas- 
ków w podzięce za wzorowe pokazy. 


REFLEKSJE. 


Odbyte w niedzielę, dnia 21 września 1930 r. 
Wojewódzkie Zawody Strażackie spowodowały 
wśród ambitnych straży pożarnycn stających do ćwi- 
czeń wiele rozżalenia. Jak zwykle zresztą każde 
zawody. Boć jechało się na plac ćwiczeń z wiarą 
i głębokiem przekonaniem, że zajmie się pierwsze 
miejsce w swej grupie, a rzeczywistość sprawiła 
zawód, odsuwając nieraz daleko od tego miejsca. 

Stąd żal, wyrzekanie i szukanie przyczyny te- 
go niepowodzenia, leci nie tam gdzie istotnie ta 
przyczyna tkwi. 

Przez kilka dni po zawodach, mam całą masę 
telefonów i osobistych rozmów na ten temat, przed- 
stawia się wobec mnie szereg ps:udo-argumentów, 
według których niepowodzenia tej lub innej straży 
nie wynikają z jej winy, lecz z przyczyn od nich 
niezależnych, a przeto sąd konkursowy Winien to 
był uwzględnić. 

Naprzykład : 

Jeden z wybitniejszych ogniomistrzów powia- 
towych, dla którego pożarnictwo jest niemal wyłącz- 
nie celem jego Życia, pochłania wszystkie jego wol- 
ne chwile, zwraca się do mnie po zawodach z gwał- 
townym protestem. „Straże pożarne z mojego po- 
wiatu nie mogły należycie dobrze ćwiczyć, bowiem 
do zawodów przygotowywały się bez masek, a na 
zawodach kazano im koniecznie ćwiczyć w maskach, 
tymczasem regulamin zawodów przewiduje maski 
tylko dla grupy |-szej, a natomiast w grupach li, 
II i IV-ej nie przewidziane są maski gazowe”. 

— „Druh się myli“ — odpowiadam spokojnie 
— „proszę zajrzeć jeszcze raz do regulaminu do 
artykułów od 31 do 34*. 

— „Druhu |Inspektorze, znam regulamin na 
pamięć, nie miały obowiązku straże pożarne z grup 
II, III i IV ćwiczyć w maskach i dlatego zamierzają 
wznieść protest przeciwko rezultatowi zawodów 
a w przyszłości nie będą stawać do konkursów“. 

— „l teraz się Druh myli* — odpowiadam, 
„Wasz powiat przedstawia się pod względem ży- 
wotności straży poża'nych wybitnie, kroczy w roz- 
strażactwa śląskiego stale na 
czele, więc nie będzie mógł spokojnie zrezygnować 
z tej pozycji i wycofać się na szary koniec, zbyt 
wiele aspiracji, wiele pracy wkładają straże w swe 
wyszkolenie, aby zechciały ukrywać rezultaty swej 
działalności. Dlatego tak twierdzę zresztą, iż licz- 
ba straży pożarnych z terenu Waszego powiatu sta- 


jących do zawodów wojewódzkich corocznie 
wzrasta“. 
Taką miałem rozmowe. A teraz, Kochani 


Czytelnicy, sięgnijcie po Regulamin Zawodów, a prze- 
konacie się, że wspomiane w powyższej rozmowie 


Nr. 19. 


artykuły 31 do 34, a zwłaszcza 32 do 34 w punk- 
tach a) brzmią jak następuje: 
„na zbiórce w uzbrojeniu 


lecz bez masek 


gazowych, które strażacy nakładają po zajęciu 
miejsc na wozach“. 
A więc obowiązywały w grupach Il, Ill i IV-ej 


w-g brzmienia regulaminu zawodów. 

Inny przykład: 

— „Druhu lnspektorze, straż nasza została odsu- 
nieta na dalsze miejsce, a przecież wykonała wszyst- 
ko należycie tyiko że się sikawka zacięła*. 

— „Rzeczywiście, odpowiadam — Wasza straż 
wykonała wszystko należycie, ale i 16-ście innych 
straży też wykonało wszystko należycie i w krót- 
szym czasie“. 

— „Tak, ale ta sikawka nie była nasza, nasi 
strażacy jej nie znali”. 

— „l inne straże ćwiczyły tą samą sikawką 
i też jej tamci strażacy nie znali“. 

„Ale myśmy spodziewali się pierwszego 
miejsca a teraz członkowie są rozżaleni, mieszkań- 
cy naszej miejscowości pokpiwają sobie z naszej 
SUAŻY oe 

| jeszcze jeden przykład: i 

— „Po jakiemu to, Druhu Inspektorze, Sąd 
zdyskwalifikował naszą straż?. Przecież wszystko było 
wykonane według regulaminu“. 

— „Według uwagi jaką Sąd zanotował obok 
decyzji o zdyskwalifikacji, to stało się to na wsku- 
tek błedu w podaniu prądów wody. Należało po- 
dać jeden prąd wody z hakówek a drugi z drabiny 
drążkowej, Wasza Straż z drabiny drążkowej wody 
nie podała*. 

— „Ach, taka drobnostka 
brana pod uwagę, to nie jest przecież 
żeby zdyskwalifikować'”. 

— „Ale regulamin zawodów żąda od straży 
tej grupy 2-ch prądów wody, a skoro daliście tylko 
jeden prąd, to nie wykonaliście ćwiczeń wg. regu- 
laminu a przeto stąd wynika dyskwalifikacja”. 

Takie, dziesiątki podobnych rozmów na temat 
odbytych zawodów wojewódzkich mam codziennie. 

Ja wierze, żeboli serdecznie rezultat ujemny 
zawodów. Tak, boli nieznośnie, denerwuje nie po- 
zwala spokojnie myśleć nawet o odbytych zawodach 
a poniewaź przysłowie powiada: „łatwiej dojrzeć 
słomkę w oku bliźniego, niż belkę w oku własnem*, 
więc najdrobniejsze usterki innych drużyn zawodni- 
czych wzrastają do rozmiarów wielkich a własne 
są wprost niedostrzegalne i niewinne. 


to niepowinna być 
błąd taki 


Tymczasem istotne przyczyny niepowodzenia 
większości straży tkwią w tem, że usprawnianie się 
bojowe naszych, śląskich straży pożarnych podąża 
olbrzymiemi krokami naprzód, corocznie pobijamy 
rekordy z lat poprzednich, ale nie wszystkie stra- 
że jednakowo dotrzymują kroku i najmnejsze za- 
niedbania, częstokroć spowodowane błachemi drob- 
nostkami, odsuwają je na koniec szeregu stającego 
do rozgrywek o palmę pierwszeństwa. 

Naprzykład: Gdy. w roku ubiegłym, przy iżej- 
szych warunkach zawodniczych, „mistrzostwo śląska“ 
w grupie [szej zdobyła zawodowa straż pożarna 
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kop. Giesche w czasie 196 sekund, to w roku bież. 
w warunkach regulaminowo i terenowo o 50 proc. 
trudniejszych zdobywa zawodowa straż pożarna 
Huty „Cithemann* w czasie 148,5 sekund. A nawet 
zawodowa straź pożarna kop. „Szarlej Biały", któ- 
ra zajęła w roku bieżącym drugie miejsce, pomi- 
mo o tyle trudniejszych warunków pobiła równieź 
zeszłoroczny rekord, wykonując swe ćwiczenia w 
czasie 193,5 sekund. 

We wszystkich czterech grupach ćwiczebnych 
pobite zostały zeszłoroczne rekordy, pomimo trud- 
niejszych warunków regulaminowych i bardzo cięż- 
kich warunków terenowych spowodowanych desz- 
czem stale padającym przez cały dzień. 

Więc nie surowośc Sądu Konkursowego, ani 
rzekomo zbytnie obostrzenie warunków regulami- 
nowych, stało się przyczyną niepowodzenia wielu 
straży. Regulamin zawodów musimy rok rocznie 
czynić coraz trudniejszym, bowiem idziemy stale 
naprzód i ta co było dla straży ćwiczących nieosią- 
galne w roku 1927, obecnie staje się dla nich za- 
bawką, a „Mistrzostwo Sląska* zdobyć należy prze- 
cie trudem i wysiłkiem, bowiem w innym razie nie 
przedstawiałyby żadnego odznaczenia i nie przys- 
parzało chwały. 

Powiadają niektórzy, że zniechęca ich to do 
zawodów. ĪA więc sami twierdzą, że nie są zdolni 
zdobyć pierszeństwa, że ich wyszkolenie szwankuje, 
że nie mają sił i cierpliwości, aby wyszkolenie dru- 
żyny postawić na takim poziomie, który zagwaran- 
tuje zdobycie pierwszego miejsca. 

Bowiem niedosyć mieć ambicje, trzeba jeszcze 
długo i systematycznie pracować nad wyszkoleniem 
drużyny, stosując właściwe metody bojowego 
usprawnienia, obmyślając w najdrobniejszych szcze- 
gółach podział drużyny przydział czynności. Lecz 
wtedy jeszcze będzie miała miejsce rozgrywka po- 
między temi drużynami, które lepszy zastosowały 
system pracy przygotowawczej. 

A jeśli chodzi o ogólną wartość ćwiczeń na- 
wet tych straży pożarnych które zajęły dalsze miejs- 
ca, to ocene gruntowną dał Przewodniczący Sądu 
— Gen. Taczak — Prezes Powiatowego Związku 
Straży Pożarnych Województwa Poznańskiego, pod- 
kreślając w swem przemówieniu:  „cieszyłbym. się 
niezmiernie, gdybym na swoim terenie mia! choć 
jedną tak sprawną straż pożarną, jakich tu dzisiaj 
wiele widziałem“. 

Na innem miejscu omawiamy rezultaty tego- 
rocznych Zawodów Wojewódzkich. Tutaj, kończąc 
moja refleksje na temat żalów, skargi wyrzekań, 
podkreślam: skarżycie się, wyrzekacie, oto jeszcze 
jeden dowód ile w straźactwie śląskim jest głębo- 
kiego umiłowania swej obywatelskiej służby, jak 
silną w Was jest chęć usprawniania się w gotowości 
bojowej, jak gorącem jest pragnienie podążania 
ciągle naprzód, aby pod względem fachowego wy- 
szkolenia zająć czołowe miejsce wśród strażactwa 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

l za to Wam, Kochani Druhowie, 
dziękuję! 


serdecznie 


B. PACHELSKI. 


Zawody Rejonowe w Pszowie. 


W niedzielę, dnia 24 sierpnia br. w godzinach 
popołudniowych, odbyły się zawody rejonowe, jako 
eliminacyjne do zawodów wojewódzkich. Z rejonu 
Pszowskiego stanęło do zawodów 5 straży pożar- 
nych, w czem 2 w grupie lll-ej i 3 w grupie IV-ej. 

Sędziowali druhowie: Rzodeczeko z Pszowa, 
Tomeczek z Rybnika, Stebel z Rybnika, Smołka 


z Blesznicy, Adamczyk i Kłosek z Pszowa, Grzego- 
rzyca z Czerwionki. 

Rezultaty rzeczonych zawodów następujące: 
; W grupie lll-ciej miejsce pierwsze osiągnęła 
Kopalniana Straż 
jąc ogółem punktów 131; 
; W grupie lV-ej miejsce pierwsze osiągnęła 
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Pożarna kop. „Fnna*, zdobywa- 
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Ochotnicza Straż Pożarna Pszów, zdobywając ogó- 
łem punktów 148. 

Szczegółowe oceny wyczynów 
przedstawiają się jak następuje: 
GRUPA Ill-cia : 

1) Ochotnicza Straż Pożarna Kopalni „Anna“ 
w Pszowie w składzie druhów 1-16 pod dowództ- 
wem druha naczelnika sztygara Hetmanioka, wyko- 
nała przepisane regulaminem: ćwiczenia w czasie 
ogólnym 13 minut i 30 sek., uzyskując następującą 
ocenę : 


FORMALNY CZAS; 


ćwiczebnych 


a) musztra 47 Sek. pkt. 20 karn. O pr. 2 netto 22 
b) drabina 

hakowa 51 , mozOdzod. QGirmyd2orqoas23 
c) drabina 

Szczenbo hfr:s „wóżdwag gOnsiuD24. „ 22 
d) sikawka 

czterokoł, 28 „ smelGlb slu0 ogoi bos ralo 
e) linja ; 

wężowa 26 , 5 Yo izy iiz MO 5; 8 
f) ratow. 102. „ s alma v i Orab; 19 
IN ćwicze | aIr 50: 20Ruk5i0-sdy2wBŁ 22 
Ostateczny 
wynik pkt. 124 1 8 131, 


2) Ochotnicza Straż Pożarna RYTUŁDÓW w` 


składzie druhów 1-16, pod dowództwem druha na- 
czelnika ULFIGA, wykonała przepisane regulaminem 
ćwiczenia w czasie ogólnym 12 minut, 
następującą ocenę. 


FORMALNY CZAS: 


a) musztra 51 sek, pkt. 20 karn. O pr. 2 netto 22 


b) drabina ` 

KaAKOWAR SEZ ES CZOR EU Or ZA „R D2Ź 
c) drabina 

SZCZE D T ED G A ZYTA (WAZA OPAT 
d) sikawka 

GASTO CI RESCE RPA O OR O 6 
e) linja 

WSZAWASEJZE NA AO (ERA A| UNSER ORF 0 
f) ratowanie 

linką RZECE AR GAAS EO ROSA AIR 
g) ćwiczenia - 

taborem o GE eZ OS MODR SZYBĄ SZĄ 
Ostateczny 

wynik punktów 94 1 6 99 
GRUPA IV-ta. 


1) Ockotnicza Straż Pożarna PSZÓW, w skła- 
dzie druhów 1-12, pod dowództwem Naczelnika 
MUSIOŁA wykonała przepisane regulaminem ćwi- 
czenia w czasie ogólnym 7 minut i 30 sekund, uzys- 
kując następującą ocenę: 

FORMALNY CZAS: 


a) musztra 38 sek. pkt. 20 karn. O pr. 2 netto 22 
b) drabina 

SZCZERBREWIO SZ ZN IZ0PE RA Z AOLO aN 
c) sikawka 

czterokoł. 26  , WOJ BGZA SEDZOO EOE E L) 
d) linja 

wężowa 29M „ARA 67 ORRRCÓZO ść 443 
e) łańcuch 

wodny So: R AORE AEREE O TE SZR EZ2R 
f) drabina 

przystawna 6 , e ZOOM 30 SC 102%. 
g) bosaki lek. 

iciężkie 5 , 5 20" „ianOiwyssZk="gar22 


uzyskując 
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h) ćwiczenia 


taBOFEMY 29a tj ZAK AU ASOR OKA B 0221 

Ostateczny 

wynik punktów 144 2 6 148 
2) Ochotnicza Straż Pożarna KOKOSZYCE 


powiat Rybnicki, w składzie druhów 1-12, pod do- 
wództwem druha Naczelnika SALENGI, wykonała 


przepisane regulaminem ćwiczenia w czasie ogól- 
nym 9 minut i 30 sekund, uzyskując następującą 
ocenę: 


FORMALNY CZAS; 


a) musztra 53 sek. pkt. 20 karn. 1 pr. O netto 19 


b) drabina 

Szczerbszn MAd gimBAWAG 5% 2I22510.—, TA 
c) sikawka nn SĄ 

czterokoł, 38  , ywo 65612 Aini O "5 
d) linja 

WĘŻOWAĘ 230 Uswaishag2, ymieyfl "sIa0 „0002 
e) łańcuch 

wodny 11 u patronos Osses 17 
f) drabina 

PrzystaW. e Or on A OMAT gap 432505[ 1. | 19 
g) bosaki 

lek. i cięża (6/05; Siste: ses 0 wązIOs wązytd 8 
h) ćwiczenia 

taborem 41 X 7820 H 055» w0: =, 20 
` Ostateczny 

wynik punktów 119 Z 0 114 


3) Ochotnicza Straż Pożarna CZERNICA pow. 
Rybnicki w składzie druhów 1-12, pod dowództwem 
druha Naczelnika KOCURA, wykonała przepisane 
regulaminem ćwiczenia w czasie ogólnym 12 minut 
uzyskując następującą ocenę: 


FORMALNY CZAS; 


45 sek. pkt. 20 karn. O pr. 2 netto 22 


b) drabina 

Szczerbyordł" WoyndoBakólisiz0xb, sOit, 16 
c) sikawka 

czterokoł:==45D' s5ż5x0> 3lods: l Ssa 572 
d) linja 

wężowa 80b6; $ Bslżvst lira Or gi 
e) łańcuch 

wodny sly Sa „An ddsEiGE O nao Oe asal 
f) drabina 

przystawna 8 „ , ley abh 05ra ORe eale 
a) bosaki lek.s8miwsiń „i skos wiaQOkajy Oótaw Ar 
h) ćwiczenia 

taborem DO Paa (O waza R OO BLE 
Ostateczny 
wynik punktów 113 3 2 112 


Czas uregulować prenumeratę 
za miesiąc 


październik 1930 r. 
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